LEON 


MARCHLEWSK 


profesor i b. rektor U. J. wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie, b. senator R.P., honorowy prezes Zarządu Grodzkiego 


P. S. L. Krakow-Miasto 


zmarł dnia 16 stycznia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 
dnia 19 b. m. o godzinie 3" po południu, na które zaprasza 


Zarząd Okręgowy i Grodzki P. S. L. w Krakowie. 


Nabozenstwo załobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 21 b. m. o godzinie 9 rano w kościele akad. św. Anny. 
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